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TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
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ALARKO CARRIER SAN. VE TİC. A.Ş. 


MERKEZ: Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Cad. 
41480 Gebze / KOCAELİ 

ŞUBE: Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, İMES Sanayi Sitesi, 
Esenşehir Mah. 3.Cadde No:2, 34760 Ümraniye / İSTANBUL 

DEPO: Alarko Lojistik Merkezi, Horoz Vega Şekerpınar Depolama 
Tesisleri, Şekerpınar mah. Anadolu Cad. Yanyol Sok., No:13 
Çayırova / KOCAELİ 


ustrialurk com 


Yukarıda belirtilen kuruluş TUV AUSTRIA TURK prosedürlerine göre standart şartlarını karşıladığını 
kanıtlamıştır. 


GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNİ VE BU İŞLEMLERE İLİŞKİN 
LOJİSTİK, DEPOLAMA, MUHASEBE, FİNANS VE BİLGİ İŞLEM 
KORUMAK AMACIYLA KULLANDIĞI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 
Uygulanabilirlik Bildirgesi Tarihi: (Tarih/Doküman No/Revizyon): 09.10.2021/SOA/R1.05 

Bu sertifika, TUV AUSTRIA TURK' ün belgelendirme ve denetim şartlarına uygunluk sağladığı sürece 


geçerlidir. Belgelendirme geçerlilik süreci 3 yıldır. 


Sertifika No: TR-BGYS-247 01.12.2022 tarihine kadar geçerlidir 
İlk Belgelendirme Tarihi: 02.12.2016 Baskı No: 03 
Düzenlenme > agni 30.11.2021 
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TÜV AUSTRIA TURK Belgetendirme Eğitim Ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti 
Alacaatlı Mah. Belkız Sok. No: 13 06810 ÇANKAYA / ANKARA 


www.tuvaustriaturk.com 
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4 CERTIFICATE TRY 


Information Security Management System as per 
TS EN ISO 27001:2013 


In accordance with TUV AUSTRIA TURK procedures, it is hereby certified that 


JALARKO «E 


ALARKO CARRIER SAN. VE TÍC. A.S. 


HEAD OFFICE: Gebze Organize Sanayi Bólgesi, Sahabettin Bilgisu 
Cad. 41480 Gebze / KOCAELİ 

OFFICE: Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, İMES Sanayi 
Sitesi, Esenşehir Mah. 3.Cadde No:2, 34760 Ümraniye / İSTANBUL 
STORAGE: Alarko Lojistik Merkezi, Horoz Vega Şekerpınar 
Depolama Tesisleri, Şekerpınar mah. Anadolu Cad. Yanyol Sok., 
No:13 Çayırova / KOCAELİ 


Applies a management system in line with the above standard for the 
following scope 


CUSTOMS AND FOREIGN TRADE OPERATIONS, AND 
INFORMATION ASSETS OF LOGISTICS, WAREHOUSING, 
ACCOUNTING, FINANCE AND INFORMATION TECHNOLOGIES 
ACTIVITIES, RELATED TO THESE OPERATIONS, AND SECURITY 


MEASURES TO PROTECT THESE ASSETS 
Date of Applicability Statement: (Date/Form no/Revision status): 09.10.2021/SOA/R1.05 


Certificate No. TR-BGYS-247 Valid until: 01.12.2022 
Initial Certification Date: 02.12.2016 Issue No: 03 
Issue Date: 30.11.2021 


<a e 


Cm 


Cp 
Certification Body 
at TÜV AUSTRIA TURK 


This certification was conducted in accordance with TUV AUSTRIA TURK auditing and certification 
procedures. Certification validity period is 3 years. 


TÜV AUSTRIA TURK Belgelendirme Eğitim Ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti 
Alacaatlı Mah Belkız Sok. No: 13 06810 ÇANKAYA / ANKARA 
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